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EXCEL AVANÇADO 
e Para calcular o comprimento de uma circunferência usamos a 
fórmula. 


C= PI X diâmetro 
sendo C o comprimento e PI 3,14 
o diâmetro pode ser calculado como duas vezes o raio. 


Um exemplo dessa conta: 
C=6,28.10mm=62,80. 


=PI()*Valor do Diâmetro 
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